Sequence Name : C: \MSDChemM\5equence\200 6\ Juil0 6\23 07 , s 
] Comment : 

Operator ; 4 9 

Data Path: D:\MSD22\JUIL06\2307\ 
"".Top Pre-Seq Cmd : 

Instrument Control Pre-Seq Cmd : 
"Data Analysis Pre-Seq Cmd: 

Top Post-Seq Cmd: 

Instrument Control Post-Seq Cmd : 

'Data Analysis Post-Seq Cmd: 


Method Sections To Run 
(X) Full Method 
( ) Reprocessing Only 


On R Barcode Mismatch 
(X) Inject Anyway 
( ) Don't Inject 


L.. 


Line 

1) Calibration 

Data file 
Method 

2) Blank 

3) Sample 

Dataf ile 

Method 

Blank 
Sample 

Dataf ile 

Method 

Blank 
7 ) Sample 

Dataf ile 

Method 
8 ) Sample 

Dataf ile 

Method 


Sample Name/Misc Info 


4) 
51 


6) 


6 
7 


2307MixAc01 

MAN_52 

blulF3 MAN_52 

17807'n4F3 

MAN_52 

blulFl MAN_52 

n807-574Fl 

MAN_5 2 

blulF2 MRN_52 

17807474 F2 
MAN_52 

17807474F2b 
MAN 5 2 


Blu 1 F3 


Blu 1 Fl 


Blu 1 F2 


Ui 


r- 


sequence virififc par : ^.H^-^i 
Remarques : ' ■ -V^ 




[_; 
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